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ANALYTICAL DATA ON SAMPLE CODES 1742, 1751, and 1753 



1742 

1751 

1753 

TPM, mg/clgt. 

25.0 

17.5 

19.7 

Nicotine, mg/clgt. 

1.07 

0.75 

0,88 

Moisture in TPM* m g/cigt. 

5.3 

2.7 

3.3 

Filter 




Triacefeln, % 

11.2 

13.3 

13.5 


u 

24 

24 

Rice Starch ^ 

0 

25 

25 
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